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XIII, De intenfo Frigore Menfihus Januaricr 
1767 ac 1768, & Novembri 1770, ob* 
fervato Franeqijerfle, AuEtore J. H. Van 
Svpinden, Pbilof. Profeff. in ^tcadema 
Franeker. Societ* Harlemo-Hollandieqe 
Socio. 



IN Tranfaftioaum Philofophicarum > tomis LVTir. 
& LIX. vidi nuperrime, illuftriffimos hotyrn 
ftorum CoHe&ores obfervata qusedam inferuHle 
circa acerbum frigus anni 1768 i cum vero exititie 
liqueat hujufmodi annotationes ufu non c&rere*' in 
medium proferam quas, yel propriis vej alienis ob- 
fervationibus, in patria inftitnris, ad ootiti^m meam 
pervenerunt* 

Anno 1 767* perififfimus telefcQpjqrum catoptri- 
corum artifex Vander Bild, therrnometrum Fabren- 
heitianum obfcrvavit, 

Jan. 6°. h. 8 A* M. sdgr, . . « 16 

h. iq P. M- . . * . . 2 

7 . h. 71 A.M. . , • . -*• ?t 

I? .♦ • • • » • • *4t V? 

7 P, M* * . . . , s 

9 • • • ■* . ♦ • • + 7 
8°, 74 A.M. , , . ■ • , 12 
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Minima altitudo fuit ad minimum — 2, nam mer- 
curius totus intra bulbum erat reconditus* adeoque 
ad minimum ad 2 gr. infra o, cum bulbus a o hac 
quantitate diftet. Mercurius ab alio hie vifus fuit ad 
— 5, ut mihi memoratus Vander Bild narravit. Si 
vero comparationis tabellam formemus, habebimus, 



Die 7 Jan. 



Franeq. 
— 2 



Amft. 
•+- 4 



Leidae. 
5 



Zwaneburgi. 
6 



Wei, 
—■3 



Hae autem obfervationes omnes, mane hora 7 aut 
8 inftitutae fuerunt, excepta ea quam in pagoWel, 
prope Silvam Ducum inftituit Rev. Palier : ibi therm, 
fuit, 

h. 7. A. M. ad — 2| h. 2. ad 7 J h. 9. P.M. —3 

8. • . . — 2 6. q 1.0. . , ♦ Q 

. 9. • • • • o 7* -— * 

10. . . • . 1 8. n 

(Videat. Harlem. Societ. Ad. Belg* T. IX. p. 649. 
Partis III.). Notatum autem eft maximum frigus 
A 1740, in Hollandia fuiffe — 2, ac — 4. 

A° 1768. Obfervationes a meipfo inftitutae funt. 
Die Jan. 3, altitudo maxima, h. 12 ad gr. 13, 
minima gr. 7;-h. P. M. 5. vento N. O. die 4, 
maxima, ao°, minima 12, vento O. ac Z. O. 
die 5, maxima 23% minima 18, h. 11. P. M. 
vento Z. Z. O5 ninxit hoc die. Die vero 6, hora 
8 1 A. M. ther. 3 J, Vento Z. O. coelo fereno : 
hora 9, ad 6°, h. 1 1 f ad 6°, h. 1 1, ad 1 2 ; h. 4-. P. M. 
ad 10, hora load 11, cum vahdo vento orientali. 
Si iterum comparationem inftituamus, habebimus, 

Franeq. 



[ 9* ] 



Francq 

3l 
Die 0. 



Amfter. 
Die 4. 



Zwanenb. 

Die 3. 

7 Die 4 r 

18 6. 



Leidae, 

4 

Die 4. 
8 Die 6, 



Wei. 



3 



'3* 
1 



4-7 Die 6. 




Alils in locis, uti Lipfiae, Colonial Regiomonti, &c* 
mercurium multum infra zero defcendifle novellas 
publieae retulerunt. Sane fi ad frigoris intenfitatem 
& durationem adtendamus, banc hiemem inter acer- 
biffimas referemus ; fed haec ha&enus, tantum emm 
maximos frigoris gradus adnotare volui. 

Verum quae nienfe Novembri 1770, hie obfer* 
vavi rariora font. 

Die Nov, 17, gelu cum iiive incepit, vento O. 
Die 18, h. 8, therm. .27$., Die 19, h. 8. A. M # 
24 , hora 2, P. M, 28; h. 5, 19 : h. 10,16V 
vento O, ac O. Z. O. At die 20, h. 7! . therm. 
9 . vento Z. Z. O. dein vera celeriter adfeendit: 
nam hora 2, erat jam ad 25 . vento O. Z. O. 
coelo fereno: h. 6, ad 32% vento !Z. Z. W. aim 
nive, hora 10, ad 32°. die j2i„ h. jo, gd 36 . 
Nefcio an noftris in regionibus, tanti frigoris hoc 
menfeobfervati dentur exempla. An imminens nix 
ejus caufa exftitit ? Si vero comparationem Cum aliis 
locis inftituamus, habebimus, 



Franeq. 
9 



ix Vn IX. 



Zwanenb. 
2 5 

|r«i|* 



17 

haijPtM. 36. 



Hag.|BeroL 
17% 



21 



Maxima mutatio hie fuit 27 . Magnam autem 
inter loca, hand multum ab invicem diffita, diffe- 
rentiam dari liquet, & faepe fuit obfervatum : omnis 

N 2 tamen 



tatrten a fola thcrraofmetrorum fita mtlb teptti m* 

Ad hanc frigoris intenfitttem accedit^ <$el$remqi*e 
hanc temperiei mtrtattonem multum fuperat, quod 
in vico Tooting, die 22 Nov. 1748, obfervavit Rev. 
Mites '(Phiiqf. Tranfaa N° 491. T. XL VI. p. 3.), 
fc. Die 21 Nov. fuit therta. ad 7 gr. infra o, fea 
congelatronis punftoim. Die 22, h. 4f , A. M; 14! 
infra o. h. jr,- gr. 5 infra o, vento W. ac Z. W. 
Mane, hora 10, jam pluebat th&raotia. indicants 5 
fupra o, hora 4$, P. M. therm, efat ad 12 fupra o. 
Unde mutatio fuit gr. 26 \* Ak veto CeL Maty 
(Jour. Britan. T. V. p. 124^, hoc iherm, cum 
Fahreriheitiano convenire, riifi qtffcd punftum o in 
pun&o congelation^ fuerit notatum* Unde in fcala 
Fahrenheitiana er tint f rigorfe gradus hi. 

22 Nov. 1748, h. 4$ gr. 174. h. 7. gr. 27. 

h. 10, t?* 37' cum pte v &> h--8f, P- M. gr. 42* 
Frigus ergo mimis eo quod hfc obfervavi« 

Franeq, 13 Nov. 1772, J. H. Van Swincfen. 

P. S. Anno 1773, die Jin. 13, vidi therta* ad 
8 gr. die Feb. 11, ad gr. 13, die Jan. 19, 1772, 
ad 1 1°. Verum de his alia opportunitate latins* 



XIV. An 



